Meilleures Applications Sonomètre Gratuites Sans Pub (Comparatif 2026)
Vous cherchez la meilleure application sonomètre gratuite sans pub? Nous avons testé huit applications de décibelmètre en 2026 et comparé leur précision, leurs fonctions, leur export et leur confidentialité.
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Pourquoi trouver un vrai sonomètre gratuit est si difficile
Si vous avez déjà cherché un sonomètre dans la boutique d'applications de votre téléphone, vous connaissez la frustration. Des dizaines de résultats apparaissent, la plupart remplis de publicités, bloqués derrière des abonnements ou envoyant discrètement les données de votre microphone à des serveurs distants. Trouver la meilleure application sonomètre gratuite sans pub en 2026 demande plus d'efforts que prévu.
Nous avons passé deux semaines à tester huit applications populaires de décibelmètre sur iOS et Android. Nous avons mesuré les mêmes sources sonores, exporté les données, examiné les politiques de confidentialité et documenté chaque paywall rencontré.
Télécharger NoiseLedger gratuitement sur iOS
Ce qu'il faut rechercher dans une application sonomètre
Précision et calibration. Cherchez des apps offrant un offset de calibration manuel et précisant si elles utilisent la pondération A ou Z. Les meilleures proposent les deux.
Analyse spectrale. Une vue FFT est précieuse pour identifier quelle bande de fréquence pose problème.
Export de données. L'export CSV permet d'analyser les mesures dans un tableur. Les rapports PNG ou PDF sont pratiques pour partager les résultats.
Confidentialité et publicités. Une application sonomètre a accès à votre microphone. Vérifiez toujours l'étiquette de confidentialité avant d'installer.
Gestion des sessions. Pour un suivi dans le temps, vous avez besoin d'une app permettant de sauvegarder, nommer, étiqueter et annoter les sessions.
1. NoiseLedger: dB Meter Log — Meilleure option gratuite
NoiseLedger est une application décibelmètre gratuite sans abonnement, sans pub et sans collecte de données. C'est la seule app de cette liste combinant mesure dB en temps réel, analyse spectrale FFT, enregistrement complet de sessions avec titres, tags, notes et marqueurs, plus export PNG et CSV, le tout sans frais.
Elle supporte les pondérations temporelles FAST (125 ms) et SLOW (1 s), affiche MIN, LEQ et MAX simultanément, et permet un offset de calibration manuel avec basculement entre pondération A et Z. La vue FFT montre les bandes de fréquence actives en temps réel. Vous pouvez démarrer une session, lui donner un titre, ajouter des tags, placer des marqueurs horodatés et écrire des notes. Fonctionne entièrement hors ligne, ne collecte aucune donnée. iOS uniquement.
Télécharger NoiseLedger gratuitement sur iOS
2. NIOSH Sound Level Meter — Meilleur pour la précision certifiée
L'app NIOSH SLM a été développée par l'Institut National de Sécurité et Santé au Travail des États-Unis (CDC). Conçue pour l'évaluation de l'exposition au bruit professionnel, son algorithme a été évalué selon la norme IEC 61672. Elle calcule la moyenne pondérée dans le temps (TWA), le pourcentage de dose projetée et la dose quotidienne estimée. Gratuite sans publicités. Pas de FFT ni d'export avancé. iOS uniquement.
3. Decibel X — Le plus riche en fonctions (Freemium)
Decibel X est l'une des apps sonomètre les plus soignées visuellement. Elle propose la mesure dB en temps réel, plusieurs styles de graphiques, le support Apple Watch et l'intégration Dynamic Island. La version gratuite affiche des pubs et limite l'accès. L'accès complet nécessite un abonnement d'environ 50 $/an. Disponible sur iOS et Android.
4. Sound Meter de UniCom — Meilleur pour les vérifications rapides (Android)
Application légère pour Android conçue pour des vérifications rapides du niveau sonore. Interface simple, permissions minimales, gratuite avec pubs. Pas de FFT, pas de sessions, pas d'export.
5. Sound Meter: SPL & dB de KTW Apps — Meilleur pour Android
Probablement l'application sonomètre gratuite la plus complète sur Android. Pondération A et C, MIN, AVG et MAX, analyseur de spectre basique. Export limité. Contient des pubs.
Tableau comparatif
	Fonction	NoiseLedger	NIOSH SLM	Decibel X	Sound Meter (UniCom)	SPL & dB (KTW)
	Prix	Gratuit	Gratuit	Freemium (~50 $/an)	Gratuit avec pubs	Gratuit avec pubs
	Publicités	Non	Non	Oui (version gratuite)	Oui	Oui
	Plateforme	iOS	iOS	iOS et Android	Android	Android
	FFT	Oui	Non	Oui (payant)	Non	Basique
	Calibration	Oui	Oui	Oui	Limitée	Oui
	Sessions	Oui	Non	Oui (payant)	Non	Non
	CSV	Oui	Email seul	Oui (payant)	Non	Limité
	Confidentialité	Aucune donnée	Aucune donnée	Analytics	Suivi publicitaire	Suivi publicitaire

Quelle application choisir?
Documentation complète du bruit sur iOS: NoiseLedger. Évaluation du bruit professionnel: NIOSH SLM. Apple Watch: Decibel X. Android: Sound Meter de UniCom pour la rapidité, SPL & dB de KTW pour plus de fonctions.
Consultez aussi nos guides sur comment mesurer le bruit des voisins et la précision réelle des sonomètres sur téléphone.
Télécharger NoiseLedger gratuitement sur iOS
Questions fréquentes
Les applications décibelmètre sur téléphone sont-elles assez précises?
Les microphones des smartphones modernes sont étonnamment capables. En tests contrôlés, des apps bien calibrées sur iPhones récents produisent des mesures à 1-2 dB d'un sonomètre professionnel Type 2 à des niveaux modérés. Pour la documentation générale, une app calibrée est un outil pratique et utile.
Puis-je utiliser une app gratuite pour la conformité réglementaire?
Les organismes de réglementation n'approuvent généralement pas les apps smartphone comme remplacement des sonomètres calibrés Type 2. Cependant, l'app NIOSH SLM peut être utilisée comme outil de dépistage.
Pourquoi certaines apps nécessitent-elles un abonnement?
Développer et maintenir une app de qualité coûte de l'argent. Certains développeurs comme NoiseLedger choisissent de proposer leur app gratuitement en privilégiant la confiance des utilisateurs sur les revenus.
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